JÓZEF RZEPECKI 


maszynista Teatru miejskiego im. J. Słowackiego, 
członek „Samopomocy Doraznej* 


przeżywszy lat 50, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnał w Panu dnia 5 kwietnia 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 10-go b. m. o godzinie 5-tej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana Żona 
wraz z dziećmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych Zmarłego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Środę dnia ll-go b. m. o godzinie 6-tej rano w kościele paraf. św. Mikołaja. 


== ZAKŁAD = 
POGRZEBOWY „PAX‘“ 


Kraköw, Zwierzyniecka 10. Tel. 128-38. 


